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Περί όημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφά- 
σεως του Τμήματος Διακοπής Εργασιών τη; Βουλή; θέ:ους 
1987 «'Εγκριση διά&εσης πίστωσης για το έργο τη; «εγκα- 
τάστατης μικροφωνικαύ - μεγαφωνικού και συστήματος ηλε¬ 
κτρονικής ψηφοφορίας στην αίθουσα τοο Κοινοβουλόου». 

Ο ΠΡΟΓΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τα άρ·&ρα 136 παράγρ. 3 και 150 του Κώδικα οργα- 
νώσεως των Υπηρεσιών της Βουλής και 

β) την κατά την Λ' συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου 1987 
απόφαση του Τμήματος Διακοπής Εργασιών της Βουλής θέ¬ 
ρους 1987, κατά την οποία ψηφίστηκε ομόφωνα πρόταση του 
Προέδρου της Βουλής «Έγκριση διάθεσης πίστωση; για το 
έργο της «εγκατάστασης μιχ,ροφωνκκού - μεγαφωνικού και συ¬ 
στήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην αίθουσα του Κοινο¬ 
βουλίου», παραγγέλλουμε τη δημοσίευση αυτής της απόφαση; 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσει»;. 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟΝ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο της «εγκατά¬ 
στασης μικροφων κού — μεγαφωνικού και συστήματος 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην αί&ουσα του Κο’νοβουλίου». 

ΤΟ Β' ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη τημ από 20.8.1987 πρόταση του Προέ¬ 
δρου της Βουλής αποφασίζει ομόφωνα 

Τη διά&εση πίστωσης ποσού 100.000.000 δρχ. σε βάρος 
του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής σύμφωνα με την 
ειδική έκΨεση του Ειδικού Λογιστηρίου της Βουλής της 
14 Αυγούστου 1987 για το έργο της «εγκατάστασης μικρο- 
φωνικού — μεγαφωνικού και συστήματος ηλεκτρονικής ψηπ 
φοφορίας στην αί-όουτα του Κοινοβουλίου» και εξουσιοδοτεί 
τον Πρόεδρο της Βουλής για την έκδοση των εγκριτικών 
αποφάσεων και εντολών πληρωμής σύμφωνα μι τους ορι¬ 
σμούς του κανονισμού της. 

Α·δήνα, 27 Αυγούστου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗ* 

ΓΙΑΝΝΗ! Ν. ΑΛΕΥΡΑ! 




